༄༅། །གནས་ཡུལ་རྩ་ཁམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཞུགས་སོ།། སྤྱིབོ་བུ་ལིར་མི་ཕྱེད་སོ་སེན་ཁམས། །སྤྱི་གཅིག་ཛཱ་ལན་ 
ཕྲ་གཟུགས་བ་སྡུ་གཟུགས། །རྣ་གཡས་ཨུ་རྒྱན་རྩེ་མ་ལྔགས་པའི་དྲི། །ལྟག་པར་ཨརྦུར་གཡོན་མ་ཤའི་ 
ཁམས། །རྣ་གཡོན་གོ་དར་ཐུང་ངུ་ཆུ་རྒྱས་ཁམས། །སྨིན་དབུས་ར་མེར་རུས་སྦལ་རུས་པའི་ཁམས། །མིག་ 
གཉེས་དེ་བིར་སྒོམ་མ་མཆིན་པའི་ཁམས། །ཕྲག་པ་མ་ལར་དབང་མ་སྙིང་གི་ཁམས། །མཆན་ཁུང་ཀྭ་ལར་ 
སྐྱོན་མ་མིག་གི་ཁམས། ། ནུ་མ་ཨོཾ་ཏྲེར་མཇུག་མ་མཁྲིས་པའི་ཁམས། །ལྟེ་བ་ཏྲེ་ཤར་མ་མོ་གློ་བའེ་ 
ཁམས། །སྣ་རྩེ་ཀོ་སར་མཚན་མོ་རྒྱུ་མའི་ཁམས། །ཁ་ནི་ཀ་མིར་བསིལ་སྦྱིན་སྟེ་མའེ་ཁམས། །མགྲིན་པར་ 
ལམྦར་ཚ་བ་ལྟོ་བའེ་ཁམས། །སྙིང་ཁ་ཀཉྩིར་གཞོལ་མ་དྲི་ཆེན་ཁམས། །འདོམ་བར་ཧི་མར་རེངས་མ་ 
མཚོགས་མའི་ཁམས། །མཚན་མ་ཕྲེ་ཏར་མདོག་ནག་བད་ཀན་ཁམས། །བཤང་ལམ་གྲི་ཧར་སྤྱི་མ་རྣག་གི་ 
ཁམས། །བརླ་གཉིས་སོ་རར་རྒྱུ་སྦྱིན་ཁྲག་གི་ཁམས། །བྱིན་པ་གསེར་གླིང་སྦྱོར་བྲལ་རྔུལ་གྱི་ཁམས། །སོར་ 
མོ་ནཱ་གར་སྡུ་གུ་ཚིལ་གྱི་ཁམས། །བོལ་གོང་སིནྡུར་གླུབ་མ་མཆིན་པའི་ཁམས། །མཐེ་བོང་མཱ་རུར་འཚེ་མ་ 
མཆི་མའི་ཁམས། །བུས་མོ་ཀུ་ལུར་ཡིད་བཟང་སྣབས་ཀྱི་ཁམས། །ཨ་གྷེདྱ།:*མི་ཕྱད སུ་རྷུ་དུ་པ།་"་ཕྔ་གཟུགས་མ། 


སྤངས། །བྱསཀཾསཟླབསྐུནཱཾ།.-དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་པོ། །དེཧྦྱཔི ནདེཧཛ། ༢ ལུས་གནས་ལུས་ལས་མ་སྐྱེས་སོ།། ༈ 


གནས་ཡུལ་རྩ་ཁམ ས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 1 


ཁྱབ་ཅིང་གནས། །ཡཱམཱརྐུ་པཱི་ཙ་ བཱཏི།- སྒྱུ་མའི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་དུགོ། དོ སརྦམ རས དམོཾཀྭརདྭསྭདྷརཱཛྷཾཕཊཱཀརབེདྷྷེཏཿ 
སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྐང་པ་དང་པོར་ཨོ་གྱི་ཡིག་དང་མཐར་སྭཱཧཱ་དང་ཧཱཾ་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེའི་ནང་དུ་གཞུག་གོ །ཨེ་ཝཾ།། །། 


